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  الطهارة - الغسل - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  7111  -  حكم من وجد في جسده لمعة لم يصلها الماء في الغسل الواجب - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  يقول السائل رجل رجل وامرأة اغتسل واغتسلت المرأة غسلا واجبا ولكنهما وجدا بعد ذلك لمعة في جسده لم يصل لم يصلها الماء فهل يجب عليهما اعادة الغسل؟ اذا تأكد وجود جمعة تغسل اللمعة
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